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Sechzehnter Absch
tricum liegt. Die Axe dieses Cylinders dann A einen constanten positiven We und es ist I = 0 fur r >> E.
Wir fiihren eine  sich unraittelbar sung an, indem wir E^ j?n M von x TJ nehmen.    Dann  sind   die  Gleichungen Gleichung (2) (§. 126) befriedigt, wenn
(1)                      Ex — const.       Er =
setzen, und die erste Gleichung (2) erg
(2)
M:
wonach Jf an der Oberflache des Cylin Es    entspricht    diese   Losung   eir trischen Stromung in einem unbegren2 Draht.
Die Annahme (1) entspricht der Vc dem Uebergang ans dem Draht ins Diek aber unstetig,   wenn  eine  elektrische Drahtoberflache angenommen wird.   Dai halb   des   Dielektricums  nicht — 0, "zunehmen   haben,  wobei   sich die Con dichtigkeit der Elektricitat bestimmt.
Nach   Bd.   I,   §.  151   ist   I Ex   di stromes, und
(3)
j = (